IBM PC-Kompatible, Commodore Amiga und Atari ST 
Tastaturvarianten in anderen S prachbereichen 


Diese Simulation wurde für das englische (UK) Tastenfeld entworfen. Wir weisen Spieler in anderen europäischen Sprachbereichen 
darauf hin, daß sich das Tastenfeld für ihre Sprache etwas unterscheiden kann. Um solchen Spielern von MicroProse-Simulationen 
behilflich zu sein, haben wir Diagramme der UK-Tastaturen beigefügt: 





Steht z.B. im Handbuch, daß Sie die Minustaste (-) 
betätigen sollen, suchen Sie die Position dieser 
Taste auf dem UK-Tastenfeld und drücken Sie die 
Taste, die sich auf Ihrer Tastatur an der gleichen 
Stelle befindet. 


Ist der Simulation eine Tastaturmaske beigefügt, 
dann sind die Positionen der dem Spiel 
entsprechenden Tasten natürlich ganz eindeutig. 
Drücken Sie einfach die auf der Maske ADB 
Taste. 


Wichtiger Hinweis fur Besitzer von 
IBM PC-kompatiblen Geräten 


Voreingestellte Tastatur 


m, 


Manchmal, besonders in Fällen, wo Sie mit den "+ 
und "-" Tasten Schwierigkeiten haben, ist es nötig, 
den für Ihre Sprache bestimmten Tastaturtreiber 
durch Drücken von CTRL/ALT/F1 auszuschalten. 
Ihr Gerät arbeitet dann mit der voreingestellten US- 
Tastatur, die im Arbeitsspeicher aller PCs 
vorhanden ist. Machen Sie sich danach mit dem 
PC-Tastenfeld vertraut und drücken Sie einfach die 
entsprechende Taste auf Ihrer Tastatur. 


Bei weiteren Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an unseren GB-Kundendienst unter der Nummer 0044 (0) 666 504399. 


